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سرطان البتكرياس: 
البنكرياس هو عضو مسؤول 
عن تنظيم مستويات السكر في 
الدم عن طريق إفراز الأنسولين 
والغلوكاجون 


سرطان البتكرياس هو نمو غير 
طبيعي و عير متحكم ميه 
للخلايا و يكون سواء في راس 
البنكرياس أ9 جسمه أو ذيله. 





اللعراص: 
لا يوجد له أعراض معينة و هذا السبب في صعوبة تشخيصه, 9 لكن قد يكون 


أحيانا Eh‏ على صورة التهاب في المرارة: ولام في أعلى البطن مصحوبة 
بحص بالمرارة. 


الأسبان: 


بعتقد أن هناك مادة في الجسم تلعب دوراً في نشوء و نمو و استمرار الخلايا 
السرطانية للبنكرياس 9 هي B‏ aےpم۴-۸Ap..‏ کما یعتبر ادمان الکحول بالإصافة 
إلى داء السكريى من مسبباته . 


صعوبة ظصور علامات سرطان البتنكرياس تعود إلى موقع البتكرياس في 
عمق البطن وكما أن جزءاً منه يقع بين المعدة و العمود الفقرى و الجرء 
الآخر في منحنى الاثنا عشر 





IS 


الا Ca‏ العلاج الكيميائي جميسيتابين 
0م إلى ۸15 من الحالات فقط (Gemzar)‏ 





الحسابات البنكية 


SA 220000003011682229950 ghey mi 


لل نمي 4610000005156876000102 SA‏ 


البنك الول | 9250000000013378899009 SA‏ 


Alavval bank 


8 نکر 
ال اي | 5515000999127697900006 SA‏ 








لرعاية مرصى السرطان 


